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MOTIE VAN HET LID LEIJTEN 


Voorgesteld 19 mei 2016 
De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat de hoogte van het eigen risico is gekoppeld aan de 
hoogte van de zorgkosten; 

constaterende dat bij ongewijzigd beleid het eigen risico zal stijgen naar 
bijna € 500 in 2021; 

verzoekt de regering, de koppeling tussen de hoogte van de zorgkosten en 
de hoogte van het eigen risico los te laten, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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